2018 年 3 月 1 日 


電子 辞書 こ <PW-SA5/SB5/SH5/S〕5/H7800> 
搭載 コン テン ツ 数 カウ ント 方 法 変更 に 関す る お 知ら せ 


2018 年 2 月 、 一 般 社団 法人 ビジ ネス 機械 ・ 情 報 シ ステ ム 産 業 協会 0BMIA) に よる 電子 
辞書 の 搭載 コン テン ツ 数 の 表示 方 法 に 関す る 自主 基 準 の 変更 が あり まし た 。 当 社 電子 辞書 
Brain シリ ー ズ に お いて も 、2018 年 1 月 以降 に 発売 の モデ ル に つき まし て は 、 新 基準 に 大 
づい た カウ ント 方 法 に 、 順 次 切り 替え て まい り ま す の で 、 以 下 の 通り 、 お 知ら せい た し ます 。 


時 新 基準 に お ける コン デン ツ 数 表示 方 法 の 変更 点 : 
・ 年度 講座 の コン テン ツ を 分 冊 販 売 し て いる コン テン ツ は 、1 冊 毎 に 1 コン テン ツ と し て 


数 える 。 


箇 当 社 2018 年 新 製品 く PW-SA5/SB5/SH5/S]J5/H7800> に お ける 変更 点 


・ 搭 載 コ ン テ ン ツ 「NHK ラジ ゴ 講 座 」 の カウ ント 方 法 を 、 1 か 月 単位 に 変更 。 
※ 従 来 は 、1 年 分 を 1 コン テン ツ と し て カウ ント 
PW-SH5 PW-SJ5 PW-SB5 PW-SA5 PW-H7800 
従来 215 105 100 100 210 
新 基準 245 135 105 130 240 


